|| ههه مھ 


التوتر بين طرفي المكثفة 


5 یز |ل كثفة 1 57 1 


شدة التيار المار في دارة المكثفة C‏ 


لا تتغير أينما رُبطت المكثفة 


الطاقة المخزنة في المكثفة 


السعة المكافئة على التسلسل 


السعة المكافئة على التفرع 


ثابت الزمن هو 
الزمن الموافق 
ل 08 0,63 


ثابت الزمن هو 
الزمن الموافق 
ل 0,372 


للم طلطلطللا 
لط طلط لا 
LITIIITIITI‏ 
لهي ططملللللا 
IIIIII all‏ 


مشاهدة ,يه و رن في النظام الدائم على راسم اهتزاز بدون ذاكرة 


dE ow o 4‏ 
التوتر بين طرفي الوشيعة : uy - 71+ Lw‏ تتميزالوشيعة بذاتيتها .1 
وشيعة صافية (مثالية) 0= م ومقاومتها r‏ 


لا تتغيران أينما رأبطت الوشيعة 


في النظام الدائم (شدة التيار ثابتة) تعتبر الوشيعة ناقلا أوميا : ۲1 = ,نا 


م + R= R‏ ء Ro‏ المقاومة المكافئة لكل النواقل الأومية 


تطبيق التيار على وشيعة 


قطع التيار عن وشيعة 


مشاهدة ,ا و ,ل في النظام الدائم على راسم اهتزاز بدون ذاكرة 


